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Accepteren sloopmelding Molenbuurt 7,1613 KS Grootebroek 


Locatie: Molenbuurt 1 , 1613 KS Grootebroek 

Voor: het verwijderen van de asbesthoudende dakplaten van de schuur 
Datum verzonden: 27 januari 2016 


Nr. 11227 

1 februari 
2016 


1 


Gemeenteblad 2016 nr. 11227 1 februari 2016 




